| ABEM 2 


Dr ZTGMUŃ! LARLILH 


lekarz z Radomia 


przeżywszy lat 48, zmarł dnia 23 lipca 1933 r. w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi we wtorek dnia 25-go b. m. o godzinie 5 popołudniu, o czem zawiadamiają Żona, 
córka, brat i bratowa. 
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